
加湿運面（オプション) 

天井埋込カセツトビルトイン設置時のみ 
透湿膜加湿ユニットの組^2^みが巧能です。 


加湿 

暖房運転中に LJ を巧す。 

• 湿度は変え!5れません。 


■温度を変えたいとき仁 9 ぺ-ジ } 


■風向•風量を変えたいとき 

( L 了 9，1日ぺージつ 


15•ぶ! 

抽自岛 


巧化 dms 

な 


がり-ン 

□ 

' 1◎‘毎日 

入/通 

口 

すすむ 

1么1 

1_1 

加湿 

時刻設定 

电どる 

回 

温度 


1 タイマー 


CD 時な合せ 




■停止したいとさ 

加湿 

||圆をちラ_度巧す。 


t 加湿運転について 


惟湿膜加湿は、室巧の空気を通過させること 
により、加湿する方式でず。ヒーターなどに 
よる電力び不要で、電気巧の節釣になります。 
>透湿膜加湿は、釣日.4知 m の微細孔により加湿 
水中に含まれる不純物を通さず、クリーンな 
加湿が巧能です。 



お知5せ 


適度約5日日/日を旨標に加湿しまず。 

加湿運転開始後、お部屋全体の湿度び上が 
D 始がるまで、しば5<時問がかかります。 
お部屋の条件、在室人数、換気璧などに 
よっては、十分な湿廬にな!5ない場合があ 
D まず。 


光クリ—ン運乾(オプション】/加湿運乾(オプション】 
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お手入れのしかた 


半巧幅-一巧幅押入れ下(上)設置ち瘍香^^^^^^ ■ 


-ミ主意- 

• お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

•各部品の脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足兀に十分ミち意してくださし、。 

• 吸込グ U J レが落ちないように両手でしっかりと持ちながら作業してください。 

■ 吸込グ U ルは確実に取り付いていることを確認して<ださい。 

•室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 

【光触媒フィルターユニット(オプション)のお手入れ時のご注意】 

• 特殊ランプには高電圧がかかっている部分がありまず。また運転中は温度上昇します。 
危険ですので手を触れないでください。 

• 点好中の特殊ランプを間近で長時間見つめないでください。目が痛くなるおそれがあります。 
• 特殊ランプに強い力をかけないでください。破損してけがの原因になることびあります。 


：1：7フイ J レターの}青除（半間幅:1力月に一度、一間幅:2週間に一度びめやず）— 

[アフィルタ-をはずす。12 なゴ^ 


エアフイルターを はずす。 

•半間幅巧入れ下(上)設置の場合 
吸込グリルを取りはずす。 


吸込グ1」ル 




の ' （上因は半間幅押入れ 
上設置の場合です。） 

吸込グリルを 
①上ち向へ軽く持ち上げ、 

感手前に引く。 


エアフィルターを取りはずす。 


エアつィルター, 



本体 
表示部 


エアフィルターの両側ツマ S 部を 
の上方向へ軽く持ち上げ、 

©手施こ引く。 

•一間幅押入れ下(上)設置の場合 
吸込グリルの両端を持ち、手前に引<< 
エアつィルターをつかみ、引去出す。 


グ I 」ル去え 
ェのィルタ- 

卿板 


Lb 設置の場合） 



姬达尉 


恥ホ丘 

作設置の塌合） 



はずしエアフィルターを掃除 

ずる。 (空気清浄つィルタ-の取りはずし口19ぺ-ジ） 

■ 水洗いずるか、掃除機で 
吸い取る。 

(空気清浄っィルタ-はぃ、 
水洗しんないでください。 ） I % 

• 巧れのひどい時は、中性就剤"|| 胃*^' 

を遷かした被るま湯で洗い、 

日陰でよ < 乾かず。 

〇空気清浄フィルターとエアフィルターを 
〇取り付け、吸込グリルをもとどおり取り 
巧ける。 

•エアつ ィ ルターの両側ツマミ部を持って、 
ツ;< (上3力所、下3力戸斤)を、 

前面グ U ルの溝に入れる。 

同様に吸込グリルのツ^(上4力巧、 

下4力所)を前面グリルの溝に入れる。 

、、ル ① L 、# 


>エアフィルター、 
吸込グ I 」ルとちに 
の、感の順に入れる。 


エアフイルター- 
吸込グ I 」ル- 




お願い 


エアフィルターは、ち側体体表示部側)じ 
寄せて入れてください。 （1 図参照） 






光触媒フィルター(脱臭•抗園処理フィルター) • 心巧护の竜のみ^ 

^ 空気清ミきフィルターの取付け-お手入れ•交換^キド司巾 B 巧 I ■のの；— 

■ 光触媒つィルター(主に脱臭)と空気清浄つィルター(主に集じん)は別売品のため付属されて 
いません。ご入用の場合は別途お買い求めください 。 （L 了 22ページ） 

♦ 光輔媒フィルターは別途取付工事が必要でず。お買い上げの販売店にご相談ください。 

• お手入れ時には、「 A ミ主意(が S ぺージ)」をよくお読みのうえ、作業を行ってください。 

■光軸煤フィルタ-因^ (1 力月に-度がめやず） 

15^曼三^を1#。ずし、(し;ごシ^ 4光軸媒フィルタ-を取り付ける。 

ガイド •光触媒フィルターが 

2 光触媒フィルタ-をはずす。'舞難!:漂、る 

(ぉ手入れ-娜の場ち） 特殊ランプ^ 

•素材が紙のため、つぶさないように 
片手でツメをはずし、もう片方の手で ）（ \麵フィルタ 

光触媒フィルタ-を引き出ず。 U 

3 , 1 •光触媒つ ィルターを \ 

光触媒フイルターを掃除ずる。 ガィドにそって装着する。 ツ^ 

• E 1アフィルタ-と吸込グリルを 

. IK 試こめ〇もとどぉり取り巧ける。 (じ 18ぺ-ジ 
水洗いはでさま 1 ( ||\\ 


特殊ランプ 


光触媒フィルターが 
ツメにかかっている 
ことを確認する。 


光触媒フィルタ- 


光触媒つィルターを 
ガイドにそって装着する。 


5是苗ぶ媒 D 離 ff 巧侯-ジ> 


■空気清ミをフィルター備 3 力月に一度交換) 


1 吸込グリルをはずし、エアフィ 
ルターをはずず。 （t 了 18ぺージ） 

P 空気清浄フィルターをはずす。 

つィルター枠 


エアつィルター 

I フィルター枠のツマ S を持ちの4力所 
をはずず。 

水洗いはでをません。（再生しません。） 


3 !麵鑛 i レタ-を新しいも 


緑色側を手前にして入れる。 



>1空気清ミき フイルターを 取り付け 
W る。 

• 緑色側をエアフィルター側にして取り 
イ寸ける。 

5 エアフイルターと吸込グリルを 
もとどおり取り付ける。(だ18ぺージ) 


—販込グ LU レの掃除吸込グリルをはずして掃除ができまず- N 

やわらかい布でからぶきする 

水、お扇、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のちの、みがき粉、タワシなどのかたい 
ものは使わないでください。 


























お手入れのしかた 


天井埋込カセツトビルトイン設置の場合 


注意 


• お手入れの前には姐ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

•各部品の脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に卡分ミ主意してください。 

• 販込グ U J レが落ちないよラに両手でしっかりと持ちなが5作業して < ださい。 

• 40むじ(上のお攝、ベンジン、ガソ U ン、シンナーなどの揮発性のをの、みがき粉、タワシなどの 
かたいむのは使わないでください。 

• 販込グ U ルは確実に取り付いていることを確認してください。 

• 室内ユニットの金属部に手を触れないで<ださい。けがの原因になることびあります。 

【光軸媒フィルターユニット(オプション)のお手入れ時のごミ主意】 

• 特殊ランプには高電圧びかかっている部分びあります。また運転中は温度上昇しまず。 

危険ですので手を触れないでください。 

• 点灯中の特殊ランプを間近で長時間見つゆないでください。目が痛くなるおそれがあります。 

• 特殊ランプに強い力をかけないでください。破損してけがの原因になることびあじます。 


吸込グリル-エアフイルターの掃除 （1 力巧に一度がめやず) 



•吸込グリルをゆっくりと開ける。 


P 吸込グリルをはずし、掃除ずる。 

• 吸込グ U ルをかし上へ持ち上げ、手前へ引く。 



• 中性洗剤を落かしためるま湯または 
水を巧にふくませて軽くふさとる。 

• 巧れのひどい時は丸就いし、水気を 
よくふきとり日陰で乾かす。 


3 エアフィルタ-を取り出ず。 



• 左ち2力所のレバーを回転させてエア 
フィルターを取りはずす。 

• エアフィルターの落下にご;主意ください。 


4エアフィルタ-を掃除ずる。 


• 水洗いするか、掃除機で 
販い取る。 

• 巧れのひどい時は、中性洗剤 
を溶かした锭るま扇で洗い、 
日陰でよく乾かす。 



5 エアフイルターを もとどおり 
取り付ける。 


6 吸込クリルをもとどおり取り付 
け、閉じる。 
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響囊お说た欄靡®!説特換 


• 光触媒つィルター住に脱臭)と空気清浄つィルター住に集じん)は別売品のため巧属されて 
いません。ご入用の場合は別途お買いホめください。いで22ぺージ） 

• 光細媒つィルターは別途取付工事が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。 

•お手入れ時には、 「 A ミ主意(だ2日ぺージ)」をよくお読みのうえ、作業を巧ってください。 


■光触煤フィルター 


灰色 


(1 力月に一度がめやず) 


1 吸込グリルを開き、エアフィル 
夕一をはずす。 （レ如ぺージ） 

2 光触媒フィルターをはずす。 

(お手入れ- 5® の場合） 



♦片手でツメをはずし、ちラ片方の手で 
光触媒フィルターを引き出ず。 


3 


光軸媒フィルターを掃除する。 


•掃除機でホコ U 
を吸い取る。 

♦ 素材が紙のため 
水洗いはでさま 
せん。 



4光触媒フィルタ-を取り付ける。 


ガイド 



光触媒フィルターが 
ツ六にかかっている 
ことを確認する。 


光軸類フィルター 
光触媒つィルターを 
ガイドにそって装着する。 



ツ乂 


■空気清ミきフィルター 


緑色 


5 エアフイルターをもとどおり取り 
付け、吸込グリルを閉じる。 

(レ.’ 20ぺージ) 

備3力月に一度交換） 


1 吸込グリルを開き、エアフィル 
ターをはずず。 （[了 20 ぺージ） 


3 


in ' 鑑朵夕-を新しいも 


P 空気清をフィルターをはずず。 



♦ ツメ (4 力所)対まずす。 

♦水洗いはできません。（再生しません。） 


• 緑色側を手前にして入れる。 



ノ I 空気清ミきフィルターは、緑色側 
を手前にして、ツメ4力巧を保畫 
網に取り付ける。 


5 


エアフィルターをちとどおり取り 
付け、吸込グリルを閉じる。 

([了 20ぺージ ) 
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お手入れのしかた 



お知5せ 


光角驶祟つイルター、空気清浄フイルターは 
就ってわ再使用でさません。 

光触媒つイルターは定期的に掃除機で 
ホコリを吸い取ってください。 

下記の場合は交換をおすすめしまず。 

• 素材び紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。 
• 長期間のご使巧で巧れがひど<なった場合。 
(交換は、3年程度がめやすでず。） 


品 名 

品番 

光触9莫つィルター(枠なし)2枚を且 
空気清浄つィルター(枠が)2枚を且 

空気清浄つィルター(梓なし)4枚組 

KAZ 92 日巳4 

KAF 925 巳41 

KAF 925 B 42 


空気清浄つ ィ j レターを初回お申込みされる場 
合は、 r 枠付」をご指定ください。 

光触媒つィルター、空気清浄フィルターは、 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相 i 炎窓 □ にお申込みください。 

巧れたまま使用すると 

• 脱臭効果び得られません。 

• 空気清淨効果が得られません。 

• を房-隠房能力が落ちます。 

• におレが発生することがあります。 

I 空気清浄つ ィ ルターは不燃物ゴミとして、 

光触媒 フィ J レターは燃えるゴミとして 
処分してください。 

I お問い合わせは、31ページをご覧<ださい C 


-加湿 ユニットの 点検整備- 

• 加湿ユニットは別売品のため、組込まれていません。 
天井埋込カセツトビルトイン設置時のみ取付巧能です。 


長い間ご使用いただくため、1年に1回下記の点検をお買い上げの，販売店に 
ご依頼ください。 


点検部品 

整備内容 

整備不足による現象 

点検項目 

処置ち法 

スト レーナ 

ごみによる目詰まりの点検 

目詰まりが生じている場合 
は洗浄 

加湿不能 

0リング亀裂の点検 

亀裂が生じている場合は 
交換 

水漏れ 

加湿エレ;ント 

加湿エレ^ント表面からの 
流水点検 

全面から水が漏れている場 
合は交換 

加湿能力低下 

ごみによる目詰まりの点検 

目詰ま0が生じている場合 
は掃除機で清掃 

風量低;下 
加湿能力低下 


V ,_ J 
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お手入れのしかた 


一室外ユニット、リモコンの掃除- 

やわ5かい巧でか5ぶきする 

40で仪上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のちの、みびき粉、タワシなど 
のかたいものは使わないで<ださい。 


——点検- 

室外ユこットの据付台などが腐ったり、 
さびたりしていませんか。 


室内、室外ユニットの吸込口、吹出口が 
ふさがれていませんか。 


冷房-ドライ運転を行っている時、ドレ 
ンホースから正し<排水されていますか。 

•排水されていないと、室内ユニットから水びちれ 
るおそれびありまず。この場合は運転を停止し、 
ダイキンお客様ご相談窓口にご相 i 炎ください。 

アース線がはずれたり、途中で断線して 
いませんか。 

♦不完全な慮合は、感電の原因になることびありまず。 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


長期間使わないとき 


①晴れた日に半日ほど送風運転をして、巧 
部をよく乾燥させる。 


i 技/偉化 


運転切換 


を巧しじ令房」を選ぶ C 


化に OiLCn 

化 


を巧し、設定温度を32むに 


光ゥトン Ayl 巧& 

LJ [LJ 

な] 湿時刻設定もどる 

LJ 

对乃叫 々イつ一 

口 時計をせ 


湿度運転切巧 


3巧す。 


風量調節はいずれに設定しても同じ風量とな 
ります。 

室内温度が28で政下の時に行って < ださい。 


©エアフィルターを掃除して、もとどおり 
に取り付ける。 

厚)ルーム エアコン専用の ブレーカーを 切る。 
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K 障かな？ 故障ではありません。 

次のような症状はそれぞれ理由があります。 
故障ではありませんのでそのままご使用ください。 


こんなとさ 

故障ではありません 

すぐに運乾しない 

• 運転を停止してずぐに再運転 
したとさ 

♦ 運転内容を変更したとき 

• エアコンを保護ずるためでず。 

約3分間お待ちください。 

• ドライ•冷房運転をしたとき 

• 「風量自動」にすると、室内ユこットの中にこもった 
イヤな臭いを抑えてか5、風を送り出す 
「ニオイないス」機能が働さます。約4日砂お待ちくだ 
さい。 

暖房運おのとを 
ずぐに風がでない 

• エアつンを温めていまず。 

1 〜 4分間お待ちください。 

温度、湿度の変更が 
でさない 

•自動運転の場合、または光クリーン運転のみする場 
合は、温度、湿度の変更はできません。 

• 冷房‘暖房運転の場合は、湿度の変更はできません。 

音がする 

■運転中.停止中に「カチッ」という音 

♦冷繰を制御する弁や、電気部品び作動ずる音でず。 

■水の流れるような言 

• エアコン内部に冷媒び流れているためでず。 

■ 「プシュー」といラ音 

• エアコン内部の冷媒の流れび切り替わるとをの音でず。 

■ 「ピシッ」という音 

• 温度変化でエアコンびわずかに伸び縮みずるとさの音でず。 

■ 「ポコッポコッ」といラ音 
•部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえ 
て<る音でず。窓を開けるか、換気扇を止めてくださし、。 

暖房運乾中に運転が止ま 
り、水の流れるよラな音 
がする 

♦ 室外ユこットに付いた霜を取り除いています。 

約3 〜 8分お待ちください。 

室がユニットか5水や 
湯気がでる 

■ 暖房運転のとき 

•室外ユニットに付いた霜を取 0 除さ、水や湯気と して 出ずためで 

ず。 

■ 冷房運転などのとき 

•室外ユニットの冷えた配管に水滴び付さ、滴下ずるた他でず。 

運転停止中に室内ユニット 
か5風がでる 
( S 28‘32‘40.50 BLV の 場合） 

• 調湿換気ユこットと連動運転中には、エアコンが停 
止中でも、換気ランプ(緑)び点灯して、風がでます。 
(換気と空調のダクトを共用しているためです。） 
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故障かな? 


故障ではお日ません。 



こんなとを 

故障ではありません 

室内ユニットか 5 霧が 
でる 

♦ 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で 
冷やされて屬になるためです。 

エアコンからいやな臭い 
がする 

♦ お部屋や家具などの臭い、たばこの臭いなどを 
室内ユこットが暇い込んで吹き出ずためでず。 

(室内ユこットの洗浄をおずすめします。ダイキン 
お客様ご相說舊口へご相談ください。） 

運転停止中に室がユニット 
のフアンがまねる 

■運転を停止した直後 

♦ 製品保護のため約 7 日秒間は室外ユこットの 
つアンがまわります。 

■運転を停止している間 

♦ 真夏など屋外温度が高いとき、製品保護のため 
室外ユニットのフアンがまわりまず。 

ドライ運転中に;を風や暖 
気を感じる 

( S 28.32.40 •日 OBLV の場含） 

♦ ドライ運転中に、吹出□より冷風や暖気を感じるこ 
とがあります。 

♦冷却して湿度を取り、再熱交換器で暖めて吹さ出し 
ているためです。 

運乾停止中に暖気を感じ 
る 

または室内ユニットの 
フアンがまねる 
( C 28.32,4 日•日 0 CLV の場合） 

•停止中でも、化室が暖房運転している場合には、暖 
気を感じることがあります。 

(停止中のエアコンにち暖かい冷媒が流れるためで 
ず。） 

•冷房-ドライ運転後、他室で暖房運転された時は、 
製品保護のため室内ユニットのフアンがまわりまず。 

運転しない 
(運乾ランプが点滅） 
( C 28.32.40,50 CLV の場合） 

• 先に運転している他室と異なる運転内容の場合、 
運転しないことがあります。 

運おび止まった 
(運転ランプが点な） 

♦電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、 
停止ずることがありまず。約 3 分後自動的に運転 
を再開しまず。 


故障ではありません 
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K 障かな？ も5—度お調べくだをい。 

あわてて修理を依頼する前に、らう一度お調べ < ださい。 


こんなとを 

お調べください 

運転しない 

(運較ランプが消えている） 

♦ プレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 

♦停電ではありませんか？ 

♦ タイマー予約のしかたが間違っていませんか。 

途中で運おが止まる 
(運転ランプが点滅） 

♦ エアフイルターが汚れていませんか？ 

♦ 室内 ユこッ トや室外 ユニッ トの吸込□、吹出□を 
ふさいでいませんか？ 

エアつ イ ルターを掃除するか障害物を取除さ、 Uf コンで 
再度運転してください。それでも運転ランプび点滅する場 
合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

ブレーカーを切って<ださい。 

よ < をえない•暖ま 5 ない 

♦エアフイルターがミちれていませんか？ 

♦室内ュこット、室外ュこットの吹出口、吸込口を 
ふさいでいませんか？ 

♦ Uf コンの設定温度は適切でずか？ 

♦ 窓や扉が開いていませんか？ 

♦風量調節、風向調節は適切ですか？ 

♦ 換気扇がまわっていませんか？ 

• 真冬など2室じ (上 同時に暖房運転ずると、暖まるま 
でに時間がかかる場合があ0ます。 ] 室をある程度 
暖めてから他の部屋を運転してください。 

( C 281321401 日 OCLV の場を） 

運転中、急に動きが 
おかしくなる 

♦ 雷や無線な どに より誤作動する場合があります。 

プレーカーでいったん電源を切り、リモコンで 

再度運転をしてください。 
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故障かな? 


すぐに販売店へ 





■雷がなりだした！5 
落雷のおそれがあるとをは、エアコン保 
護のため、運転を停止し、ブレーカーを 
切ってください。 


■停電になった5 
運お/停止 

通電後ボタンを押して 

運転して < ださい。 


異常をお知 b せしています。 
ブレーカーを切つて販売店へ 
ご連絡 < ださい。 


■運輯ランプが点滅する 


ブレーカーを切って販売店へご連 
絡ください。 


■電源コードび異常に熱い、または\ 
傷んでいる 

■運お中に異常音がする 
■誤って異物や水を入れてしまった 
■ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器 
びたびたび切れる 

■運転スイッチやボタンの操作が不確実 

■こげ臭いにおいがする 

■室内ユニットか5水がもれる / 


- A 警告- 

■異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、ブレーカーを切る。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-火災などの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■ルームエアコンの修理や改造は自分でしない。 

不備があると感電-火ぶなどの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 

■エアコンが冷えない（暖ま b ない）場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして 
考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 

冷媒の追加を伴5修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認して< 
ださい。 

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、 
冷媒が室内に漏れ、フアンヒーター、ストーブ、コン□等の火気に觸れると有害な生成物が 
発生する原因になります。 


下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください 


I 


度お調べ <ださい/ずぐに販売店へ 
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巧証と アフターサービス 

必ずお読みください。 


記について I 

■保話書畑 j 添）は販売店で所定 
事項を記入してお渡ししまずの 
で、記載事項をお確かめのラえ、 

大切に保管して < ださい。 

■保証期間はお買い上げ曰か5 ] 年間、 
ただし冷媒部分については日年間でず。 

(賈増しされるマルチ室内ユニットについて 
は、貴増しされた日から起算しまず。） 

I 修理を依頼されるとき I 

24ぺージ〜27ぺージに従って調べていただき、 
なお異常があるとさは、必ず運転を停止し、 
ブレーカーを切って、お貴い上げの販売店 
またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡 
<ださい。 

[保証期間中） 

保話書の規定に従って出張修理させていただ 
さまず。 

その際には、「保証書」をご提示ください。 
[保話期間経過覆！ 

修理ずればご使用でさる場合は、ご希望によ 
り有料にて修理させていたださまず。 

修理料金は技術料+部品代+出張料などで構 
成されていまず。 


( Mg 用性能卽品の保育期間について I 

ルームエアコンの 補修用性能部品の保有期間は 
製造巧切り後9年でず。 

• r 捕修用性能部品」とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品のことでず。 

I 点検整偏のおずずめ 

■ご使用状態によって異なりまずが、エアコン 
を数シーズンご使用になりまずと内部がミちれ、 
性能が低下することがありまず。通常のお手 
入れとは別に点検整備をおすずめします。 

お貴い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 
窓□にご相談ください。 

なお、整備には実費をいたださます。 

エアコン内部の洗浄について 1 

市販のエアコン況ミ争剤をご使用されますと、 
場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に 
悪影響をあたえ、最悪の場を水漏れ等の不具 
合が発生するおそれがあります。 

熱交換器の洗浮についてはお買い上げの販売 
店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談 
ください。 

マルチ室内ユニット買増しについてのお願。 

■買増しされる マルチ 室内 ユこット は、1 
台目お買い上げ曰からの経過年数によっ 
ては、ごま文に応じかねる場合がありま 
すのでご留意 < ださい。 

なお、買増しされるマルチ室内ユニット 
は、仕様-デヴインなどび]台目と異な 
ることがありまずので、あらかじめご了 
承ください。 
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仕様 


機種 

項目 ^ 

S 28 

BLV 

S 32 

BLV 

S 40 

BLV 

S 日0 

BLV ] 

室内ユニット 

F28BLV 

室がユニット 

R28BLV 

室内ユニット 
F32BLV 

室がユニット 
R32BLV 

室内ユニット 
F40BLV 

室かユニット 

R40BLV 

室内つニット 

F50BLV 

室がユニット 
R50BLV 

種 類 

冷房‘暖房兼 巧 セパレート形（インバーター） 

電 源 

単相20日 V 日日/目 OHz 唐外電源） 

、ム 

冷房 能力 （ kW ) 

2.8 

3.2 

4.0 

5.0 

m 

房 

冷房消費電力 （ W ) 

735 

840 

1140 

1740 

エネルギー 消費効率 

3.81 

3.81 

3.日] 

2.87 

運転 電 流 （ A ) 

4.3 

4.9 

6.4 

9.2 

運転 音 ( dB ) 

40 

42 

42 

43 

44 

45 

45 

47 

冷厉面積の 
曲やす ( nf ) 

鉄筋アパート南向を洋室 

19 

22 

28 

34 

木造南向 さ 和室 

13 

15 

18 

23 

暖 

房 

暖房 能力 ( kW ) 

4.2 

4.5 

6.0 

6.7 

暖房消費電力 （ W ) 

995 

1090 

1650 

1840 

エネルギー 消費効率 

4.22 

4.13 

3.64 

3.64 

運転 電 流 （ A ) 

5.7 

6.1 

8.8 

9.8 

運転 音 ( dB ) 

42 

44 

42 

45 

44 

48 

46 

48 

驟 f (帮 

鉄筋アパート南向を洋室 

19 

20 

2已 

29 

木造南向さ和室 

15 

16 

20 

23 

外形寸法(高さ X 幅 X 奥行)(國） 

室内 

ユニット: 230 X 760 X 500 室外 ユニット: 日 50 x 765 x 285 

質 量 （喊 

11 

39 

11 

39 

11 

39 

11 

39 

付属品 

取扱説明棚 

1(1)、 保証書 (1)、 し 

モコン (1 )、 U モコンホルダー ( 

])、単4乾電池に） 


♦冷房-暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9 目 12) に基づいた数値です。 を 

•この仕様数値は日 OHz • 目日 Hz 共通でず。 ア 

•製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。 フ 

* 停止のとさもマイコンを働かせるため、約7ワットの電力を消費しまず。 f 

喔外温度が約日 DCLii 下のとき、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約2日つットの電力を消費しまず。）^ 

I 

ビ 

ス 

/ 

仕 


様 
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仕様 


機種 

項目 ^ 

マルチ室内ユニット 1 

C 28 CLV 

C 32 CLV 

C 40 CLV 

C 50 CLV 

i 

! 類 

冷房-暖房兼用セパレート（マルチ）形(インパーター) I 

i 

i 源 

1 

自相 200 V 50/60 HZ (室外電源） I 

冷 

房 

冷房 能力 （ kW ) 

2.8 

3.2 

4.0 

5.0 

運転 音 ( dB ) 

40 

42 

44 

45 

冷房面積の 
めやす が) 

鉄筋アパート南向さ洋室 

19 

22 

28 

34 

木造南向さ和室 

13 

]已 

18 

23 

暖 

房 

暖房 能力 （ kW ) 

4.0 

4.5 

5.6 

7.1 

運転 音 ( dB ) 

42 

42 

44 

46 

暖房面敵 
如す が) 

鉄筋アパート南向さ洋室 

18 

20 

25 

32 

木造南向さ和室 

15 

16 

20 

26 

夕 

W ミ寸法(高さ X 幅 X 奥行) ( nini ) 

230 X 760 X 500 

質 量 （喊 

11 

.付 属 品 

取扱説明書 （ 1 ) S 保記書〔1 ) 、リモコン （ 1 ) 、 U モコンホルダー （ 1 ) 、単4乾電池 (2) , 


♦冷房•暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C 9612) に準じた数値でず。 

•この仕様数個ま 50 HZ ‘目 OHz 共通でず。 

♦製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更ずることがあります。 

♦停止のとさもマイコンを働かせるため、約10ワットの電力を消費しまず。 

〔屋外温度が約10む政下のとさ、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約巧ワットの電力を消費します。） 
•冷房能力-履房能力および冷暖房面積の跋やすは、システムマルチ室外ユこット 3 M 68 CV と接続し、一室 
運転したときの値です。他の組合せ特性についてはカタ□グをご5んになるか、販売店にお問い合わせく 
ださい。 

•消費電力はマルチとしての組合せによって変わります。組合せ特性についてはカタ□グをご5んになるか 
販売店にお問いをわせください。 


巧居付場所について） 

■次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。 

•油-蒸気-油煙の発生する巧。 

• 海浜地区など塩分の多い所。 

• 温泉地など硫化ガスの発生する巧。 

•積雪により、室がユニットびふごがれてしまう所。 . 

室がユニットからの排水は水はけのよい巧にしてください。 

(童乾音にも配慮を: ） 

■次のような場所をお選び < ださし、。 

• エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。 

• 室外ユ^ットの吹出□か b の風や運転音が隣家の迷惑にな b ない場戸斤。 

電気工事に ついて J ) 

♦ 電源は必ずルームエアコン専用回路をご使用ください。 

(移設について） 

•増改築•引越などで、製品を移設されたり、巧据付けをする場合は、お買い上げの販売店もし < は 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 



• 設置場所に余裕びあれば、効率 
の良い運転のたがに、でさるだ 
け広い寸法をお取り < ださい。 
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お客なご相談窓口 

商品に関する f 度遇-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
全てのお問い合せは[ダイキンコンタクトセンター]へご連絡ください。 


Sifl 01 20 - 88 - 1 081 僅国共通フリーダイヤル) 

つ卜さイザル 

FAX でのお巧合わせは 日] 20-日7-日 8 S 1( FAX 專而つ U - ダイヤル） 

http :// www . daikincc . conn にネ目談対応ホームぺージ) 


タイ t ン3ンタクト它ン 3— 

(おき様能合'杳口） 


営業時間： 24 時間 36 日曰が応いたしまず。 

対応業務：商品に関するすべてのご相談-お問合せをお受けいたしまず。 

(空調機の修理-メンテナンス-取扱い-機種選定-および別売品-消耗品-補用部品の販売など) 


(東京）干1 43-0 日15東を都大田区大森西兰 T 目 29-7/ (大阪）〒日41 -0043 大阪府大阪市中央区高麗橋四 T 目已 -2 


♦ダイキンエ業ヴービス拠点所在地一覽 


札 幌 S S 
仙 台 S S 


• I お指な言 

〒化日-邮16ホ L 




r 065-001 6ホ L 幌巿東区化16条ま19 
〒舶 4-0032 仙台巿若林医猜井宇堀口 15-5 


麵謙な隔视 




〒1が-邮1日大田医大森西 3-29-7 
干 154-0024 巧田谷区三軒ち屋 1-5-19 
干13日-0016 '；! 栗区東陽 3-23-21 索陽ビル 1 F 
干124-邮13真飾区東立石 1-19-2 
干 176-0012 練馬区豊玉化 4-23-10 
干 183-0055 商中巿府申中の 2-21- 4 
T 260-0007 干農巿中决区巧光 1-14-7 
干22日-邮14横5兵巿青祟区な田西1 -6-5 
〒2が-0032厚木巿恩ち13 4 2 - 1 
干30日- 08" つ < ば巿刷幸が丘3 
干 321-0962 宇都宫巿ろ泉町1680 
干 370-0073 高崎市爲町3 - 16 - 1 
干 340- 邮13草力日市私江町2 - 15 - 1 
干3日 0-111 日川越巿野田の2 - 2 - 1 
干3900827お本市出り I 3 - 10 - 2 4 
〒お 0-0941 新漏巿女：池 6-5-27 


城 

南 

S 

S 

巧田爸 

S 

S 

江 

栗 

S 

S 

富 

飾 

S 

S 

練 

晶 

吕 

巨 

多 

摩 

S 

白 

干 

票 

S S 

横 

浜 

S 

S 

厚 

木 

S 

S 

つ < ば 

S 

S 

宇都宮 

S 

S 

局 

崎 

S 

S 

草 

加 

S 

S 

川 

越 

S 

S 

粒 

本 

S 

S 

新 

爲 

S 

S 


化 

陸 S S 

干921-日〇目2 

金 

お 

市 

新 

保本 

5-17 

富 

山 S S 

干 939-目2目1 

有 

山 

巿 

预 

原4 

2 1-1 

福 

井 S S 

干91 0-0842 

福 

井 

巿 

開 

発3 - 

3 4 0 2 


岐 阜 S S 〒日 00- 日26日隨阜市茜部董野 4-93 

をち屋 S S 干4日日-邮06をち屋巿港区南十一蚕町 4-3 

ま 城 S S 干 446-0074 を城巿井お山の高見 5-1 
津 SS 〒日 14-0823 津巿大宇半田宇池町 569-1 

静 岡 S S 干422-日036静岡お敦お1 - 12 - 7 


•SS はヴービスステーシヨンの略です。 


〒日2日-0027草ま巿野が1 - 1 - 6 
干601-日3の京都巿南区吉巧院中河原ま西町1已 
〒日 91- 日日11が巿を岡の13日4 
〒日 30-0034 大阪巿化医錦の 4-82 
〒日 30-0034 大阪お化医絕町 4-82 
〒日目 4-0044 蚊田市南を田 2-23-17 
〒日 72-0077 寝屋川巿点お5 - 2 2 - 10 
〒お 1-0083 巧戸市中巧区お辺通 2 - 1-3 日 E き国際ビル目 F 
〒的 0- 糾日3奈良巿西九条の 3-5-7 


草 

建 

S 

S 

ち 

m 

S 

S 

が 

S 

S 

大 

販 

S 

S 

阿倍野 

S 

S 

收 

田 

S 

S 

枚 

方 

S 

S 

神 

戸 

S 

S 

窠 

良 

S 

S 


iCLi 日 Bii ： 邮 


広 

島 

S 

S 

岡 

山 

S 

S 

米 

デ 

S 

S 

福 

山 

S 

S 

徳 

島 

S 

S 

高 

お 

S 

S 

松 

山 

S 

S 
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〒了32-日目02広島巿南区大州5 
〒了 00-0976 岡山市辰己2 0 - 1 
干6日 3-0004 米モ巿上福原 6-2- 
〒了21-日が3福山巿南蔵王町 2-12 
干 770-0 目73徳島市東井■洲1 -• 
干7目 1- 日071高松巿伏石町183 
干 791-8016 松山巿义巧ノ台634 
干7日 0-0088 高知市化义保4 3 -1 
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北:九帅 I 巿か倉:!ヒ区西港巧3-4 
〒扫 11-2207 巧屋部志を町大宇南ち268 
〒目 41-00 日日鳥牺巧養た町 473-2 
〒日日 0-002 日長崎お今博を町 20-1 
〒日目 2-0911 熊本市健軍 1-37 -目 
〒扫 70-0921 大分市親原 4-16-21 
干8日 0-0912 宫崎な大字ホ江字照江田701 
〒扫 91-011 日鹿お島巿東開の5 - 12 
〒如 1-01 日5那覇巧を城 5-3-4 


SS 03 ① B 


31 











お退浸野發假狀が渡ミ ••も 綿さ於•ミ 

_ •• より快適し • 





屋外との温度差は目 t ： む内で 

室内と屋外を出入りする時に、 
温度差が大きいと体調をくず 
しやず < なります。 

冷房時は屋外との温度差をち 
む L ソ巧で。 


誓巧、 


I ..固:巧菲職驾お.本； 

冷たい空気は下に、暖かい空 
気は上にたまりまず。風向は、 
冷房，ドライ時は水平に、暖 
房時は下向きにして、体に直 
接当てないよラにしましよラ。 

([产10‘11ぺージ） 


謂を房^ 

^ドライ 暖房 


I タイマー運旣を有効に 


冷風を長時間体にあてると、 
体調を<ずず原因になりまず。 
おやすみ前、おめざめ時など、 
處要な時だけ運粒しましよラ。 

([H 2〜1日ぺージ) 

© 




1窓にはカーテンを 


カーテンやブラインドを利用 
ずると、夏は直射日光をさえ 
ぎり、電気代は約日％お得で 
ず。をは熱を逃がさないので 
:節雷に 

fern 


エアフィルターの掃除はこまめに’ 

フィルターがミちれると、スムー 
ズに風を送れなくなるため、 
電気代が約日〜1日％上がり、 
悪臭や故障の原 
け:巧 因にちなります。 

/う^ 1力月卜間幅 

の場合は2週間） 

故彌严 に一度お掃除を。 

wr ' (口18 .2 日ぺージ) 


節電のポイントは2での差 

設定しようと思 
5温度よりも暖 
房時は2で低め、广り 
を房時は2で高 ! 

めにすると約10 I 鲁 
〜2日％の電気代 I # 

び節約でをまず 。 ir / 


香情点検 


長年ご使巧じなるエアコンの点検はを期的に 



•電源コードが異常に熱い。 

•電源コードび破れている。 

• ま全装置(ヒユーブ*ブレーカー-漏電しゃ 
断器)びたびたび作動する。 

• 運転スイツチやボタンの操作が不確実。 

• その他の異南や故障げある。 



故障や事故防止のため、 
電源プラグを祐< か、 
プレー カーを切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売巧に点検-修理を 
ご相談<ださい 


ぶ‘ルームエアコンの補倦用性能部品のイ呆有期間は製造巧切り後9年です。 


タイホン:!:策 m 式甚ネ1 

本 社〒530-8323大販ホ化区中幅西二 T 目4を12号梅田センタービル 
ま京支社〒108-0の5東京都港区港南こ T 目18番1号 JR 品 I [イーストヒル 
http://www.daiKinaircon.com/ 

インさーネット上の「ダイキンエアコン」ホームぺージアドレスです。 
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